1992年11月22日 深圳特区报

关于深南路福田段立交桥施工期间的交通变更组织通告
[ 1992 ] 深公交 （ 通 ） 1 号

为确保深南路福田段扩建改造工程及立交桥 （ 彩田 、 益田 、 金田 、 新洲 ） 施工期间的交通安全 、 畅通 ， 现将有关的交通组织方案通告如下 ： 1 、 封闭时间 ： 92年 11 月 23 日零时起 。 2 、 封闭范围 ： 深南路 ： 福田立交桥以西至香梅路口以东。彩田路 ： 深南路至福莲花园 1 号路 。 3 、 交通组织 ： （ 1) 由东向西的车辆 ， 在上海宾馆路口或福田立交桥右转 ， 分别通过华富路 、 皇岗路 ， 转入红荔路 （ 西段 ） 左转通过香梅路驶回深南路 。 （ 2 ） 由西向东的车辆 ， 在深南路香梅路口左转进入香海路 ， 右转通过红荔路 （ 西段 ） 驶人市区 。 （ 3 ） 去皇岗口岸的车辆在红荔路 （ 西段 ）彩田路口右转 ， 通过福莲花园 1 号路或皇岗路口右转去皇岗口岸 。 4、公共汽车也按上述路线双行 ， 沿途设置 4 对临时上落站 。

封路期间请广大市民随时注意交通标志 、 标线的变化和指示 ， 服从交通警察指挥 ， 以确保安全 。

特此通告 。

深圳市公安交通管理局
一九九二年十一月十七日